MORE 120 MM 


Overall 


IBM Code 

X4AEA 

X4AEK 

X4AIZ 

Average 

Smoke 

Butt Length, mm 

38 

38 

38 

38 

FTC Tar, mg/cigt. 

16.5 

15.3 

17.5 

16.4 

Nicotine, mg/cigt. 

1.50 

1.41 

1.54 

1.63 

Puffs/cigt. 

16.0 

16.7 

16.3 

16.3 

Filtration Eff., % 

40 

- 

- 

40 

Filler Rod TPM, mg/cigt. 

32.9 

- 

- 

32.9 


Cigarette 


Total RTD, in. of H 2 0 

6.3 

- 

5.2 

5.8 

Static Burn. Time, min. 

9.6 

- 

- 

9.6 

Length, mm 

119.1 

- 

- 

119.1 

Circumference, mm 

21.0 

- 

- 

21.0 

Paper 

Porosity, sec. 

11 

- 

13 

12 

Filter 

RTD, in. of H 2 0 

3.3 

- 

2.9 

3.1 

Length, mm 

29.9 

- 

- 

29.9 

Weight, gm 

0.12 

- 

- 

0.12 

Fiber denier 

5.0 

- 

- 

5.0 

Fiber shape 

Y 

- 

- 

Y 

Tipping paper length, mm 

35 

35 

35 

35 

Dilution, % 

31 

41 

34 

35 

Filler 

Total alkaloids, % 

1.82 

- 

- 

1.82 

Total reducing sugars, % 

7.5 

- 

- 

7.5 

Wt. of tob., gm 

0.84 

- 

- 

0.84 

Rod Density, gm/cc 

0.268 

- 

- 

0.268 

Reconstituted Tob., % 

20 

- 

- 

20 

E. T., 1 

14 

- 

- 

14 

E . S . , % 

None 

- 

- 

None 
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